Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 6, 2018 
Unofficial Results 



T 

Reg. Voters 

URN OUT 

Cards Cast 

% 

Turnout 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

66.83% 

Precinct 2 

1565 

1232 

78.72% 

Precinct 3 

1573 

1213 

77.11% 

Precinct 4 

1455 

1096 

75.33% 

Precinct 5 

1508 

1112 

73.74% 

Precinct 6 

1462 

1082 

74.01% 

Precinct 7 

1428 

1029 

72.06% 

Precinct 8 

1584 

1253 

79.10% 

Precinct 9 

1417 

1093 

77.13% 

Precinct 10 

1562 

1215 

77.78% 

Precinct 11 

1585 

1251 

78.93% 

Precinct 12 

1616 

1356 

83.91% 

Precinct 13 

1509 

1163 

77.07% 

Precinct 14 

1427 

1098 

76.94% 

Precinct 15 

1602 

1219 

76.09% 

Precinct 16 

1377 

1126 

81.77% 

Precinct 17 

1455 

1032 

70.93% 

Precinct 18 

1549 

1247 

80.50% 

Precinct 19 

1519 

1192 

78.47% 

Precinct 20 

1496 

1126 

75.27% 

Precinct 21 

1459 

1141 

78.20% 

Total 

31387 

24104 

76.80% 


Date: 11/06/18 
Time:22:34:30 
Page:l of 22 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 6, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

SENATOR in CONGRESS 

Total Votes ELIZABETH A 

WARREN 

GEOFF DIEHL 


SHIVA 

AYYADURAI 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

819 

660 

80.59% 

132 

16.12% 

27 

3.30% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1209 

945 

78.16% 

222 

18.36% 

39 

3.23% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1201 

1015 

84.51% 

154 

12.82% 

27 

2.25% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1082 

904 

83.55% 

146 

13.49% 

30 

2.77% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1097 

865 

78.85% 

189 

17.23% 

40 

3.65% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1069 

886 

82.88% 

155 

14.50% 

27 

2.53% 

Precinct 7 

1428 

1029 

1021 

838 

82.08% 

156 

15.28% 

26 

2.55% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1241 

1026 

82.68% 

187 

15.07% 

25 

2.01% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1072 

825 

76.96% 

220 

20.52% 

24 

2.24% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1201 

986 

82.10% 

181 

15.07% 

33 

2.75% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1240 

918 

74.03% 

279 

22.50% 

42 

3.39% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1342 

1074 

80.03% 

225 

16.77% 

41 

3.06% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1145 

718 

62.71% 

383 

33.45% 

44 

3.84% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1086 

866 

79.74% 

191 

17.59% 

28 

2.58% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1206 

917 

76.04% 

249 

20.65% 

38 

3.15% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1105 

869 

78.64% 

208 

18.82% 

25 

2.26% 

Precinct 17 

1455 

1032 

1023 

818 

79.96% 

165 

16.13% 

38 

3.71% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1228 

852 

69.38% 

338 

27.52% 

35 

2.85% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1179 

899 

76.25% 

235 

19.93% 

43 

3.65% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1110 

877 

79.01% 

200 

18.02% 

32 

2.88% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1128 

918 

81.38% 

181 

16.05% 

27 

2.39% 

Total 

31387 

24104 

23804 

18676 

78.46% 

4396 

18.47% 

691 

2.90% 


Date: 11/06/18 
Time:22:34:30 
Page:2 of 22 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 6, 2018 
Unofficial Results 
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SENATOR in 
CONGRESS 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

0 

0.00% 

Precinct 2 

3 

0.25% 

Precinct 3 

5 

0.42% 

Precinct 4 

2 

0.18% 

Precinct 5 

3 

0.27% 

Precinct 6 

1 

0.09% 

Precinct 7 

1 

0.10% 

Precinct 8 

3 

0.24% 

Precinct 9 

3 

0.28% 

Precinct 10 

1 

0.08% 

Precinct 11 

1 

0.08% 

Precinct 12 

2 

0.15% 

Precinct 13 

0 

0.00% 

Precinct 14 

1 

0.09% 

Precinct 15 

2 

0.17% 

Precinct 16 

3 

0.27% 

Precinct 17 

2 

0.20% 

Precinct 18 

3 

0.24% 

Precinct 19 

2 

0.17% 

Precinct 20 

1 

0.09% 

Precinct 21 

2 

0.18% 

Total 

41 

0.17% 
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Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
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SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
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ATTORNEY GENERAL 


Reg. Voters Times Counted Total Votes MAURA HEALEY JAMES R McMAHON, Write-In Votes 

III 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

1239 

828 

807 

701 

86.86% 

106 

13.14% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1208 

1034 

85.60% 

173 

14.32% 

1 

0.08% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1203 

1078 

89.61% 

122 

10.14% 

3 

0.25% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1079 

948 

87.86% 

129 

11.96% 

2 

0.19% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1089 

934 

85.77% 

154 

14.14% 

1 

0.09% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1067 

926 

86.79% 

140 

13.12% 

1 

0.09% 

Precinct 7 

1428 

1029 

1004 

874 

87.05% 

129 

12.85% 

1 

0.10% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1229 

1082 

88.04% 

146 

11.88% 

1 

0.08% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1060 

879 

82.92% 

179 

16.89% 

2 

0.19% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1194 

1058 

88.61% 

136 

11.39% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1232 

1006 

81.66% 

224 

18.18% 

2 

0.16% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1334 

1160 

86.96% 

173 

12.97% 

1 

0.07% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1138 

867 

76.19% 

271 

23.81% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1084 

937 

86.44% 

147 

13.56% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1207 

1008 

83.51% 

196 

16.24% 

3 

0.25% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1103 

932 

84.50% 

169 

15.32% 

2 

0.18% 

Precinct 17 

1455 

1032 

1006 

869 

86.38% 

137 

13.62% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1213 

939 

77.41% 

274 

22.59% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1171 

987 

84.29% 

184 

15.71% 

0 

0.00% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1111 

939 

84.52% 

172 

15.48% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1124 

988 

87.90% 

136 

12.10% 

0 

0.00% 

Total 

31387 

24104 

23663 

20146 

85.14% 

3497 

14.78% 

20 

0.08% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 6, 2018 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

SECRETARY of STATE 

WILLIAM F GALVIN 

ANTHONY M 
AMORE 


IUAN G SANCHEZ, 

IR 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

803 

670 

83.44% 

83 

10.34% 


50 

6.23% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1186 

990 

83.47% 

139 

11.72% 


55 

4.64% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1182 

998 

84.43% 

110 

9.31% 


71 

6.01% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1055 

882 

83.60% 

100 

9.48% 


70 

6.64% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1072 

896 

83.58% 

112 

10.45% 


58 

5.41% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1048 

872 

83.21% 

no 

10.50% 


65 

6.20% 

Precinct 7 

1428 

1029 

988 

837 

84.72% 

97 

9.82% 


53 

5.36% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1204 

1001 

83.14% 

147 

12.21% 


56 

4.65% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1043 

860 

82.45% 

133 

12.75% 


48 

4.60% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1163 

992 

85.30% 

111 

9.54% 


60 

5.16% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1209 

965 

79.82% 

183 

15.14% 


58 

4.80% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1314 

1130 

86.00% 

131 

9.97% 


52 

3.96% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1115 

844 

75.70% 

233 

20.90% 


35 

3.14% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1070 

890 

83.18% 

119 

11.12% 


60 

5.61% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1180 

965 

81.78% 

152 

12.88% 


59 

5.00% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1080 

905 

83.80% 

135 

12.50% 


40 

3.70% 

Precinct 17 

1455 

1032 

994 

825 

83.00% 

124 

12.47% 


44 

4.43% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1186 

933 

78.67% 

213 

17.96% 


38 

3.20% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1163 

974 

83.75% 

146 

12.55% 


43 

3.70% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1092 

897 

82.14% 

133 

12.18% 


61 

5.59% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1114 

926 

83.12% 

130 

11.67% 


57 

5.12% 

Total 

31387 

24104 

23261 

19252 

82.77% 

2841 

12.21% 


1133 

4.87% 


Date: 11/06/18 
Time:22:34:30 
Page:6 of 22 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 6, 2018 
Unofficial Results 
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SECRETARY of 
STATE 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

0 

0.00% 

Precinct 2 

2 

0.17% 

Precinct 3 

3 

0.25% 

Precinct 4 

3 

0.28% 

Precinct 5 

6 

0.56% 

Precinct 6 

1 

0.10% 

Precinct 7 

1 

0.10% 

Precinct 8 

0 

0.00% 

Precinct 9 

2 

0.19% 

Precinct 10 

0 

0.00% 

Precinct 11 

3 

0.25% 

Precinct 12 

1 

0.08% 

Precinct 13 

3 

0.27% 

Precinct 14 

1 

0.09% 

Precinct 15 

4 

0.34% 

Precinct 16 

0 

0.00% 

Precinct 17 

1 

0.10% 

Precinct 18 

2 

0.17% 

Precinct 19 

0 

0.00% 

Precinct 20 

1 

0.09% 

Precinct 21 

1 

0.09% 

Total 

35 

0.15% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 6, 2018 
Unofficial Results 
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Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

TREASURER 

DEBORAH B 
GOLDBERG 

KEIKO M ORRALL 

JAMIE M GUERIN 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

785 

649 

82.68% 

101 

12.87% 

35 

4.46% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1167 

945 

80.98% 

171 

14.65% 

50 

4.28% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1165 

988 

84.81% 

124 

10.64% 

50 

4.29% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1047 

868 

82.90% 

117 

11.17% 

60 

5.73% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1050 

845 

80.48% 

148 

14.10% 

57 

5.43% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1042 

868 

83.30% 

125 

12.00% 

48 

4.61% 

Precinct 7 

1428 

1029 

973 

804 

82.63% 

132 

13.57% 

37 

3.80% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1187 

979 

82.48% 

154 

12.97% 

54 

4.55% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1024 

812 

79.30% 

170 

16.60% 

38 

3.71% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1145 

968 

84.54% 

132 

11.53% 

43 

3.76% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1188 

939 

79.04% 

210 

17.68% 

36 

3.03% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1307 

1096 

83.86% 

165 

12.62% 

46 

3.52% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1104 

807 

73.10% 

274 

24.82% 

21 

1.90% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1048 

864 

82.44% 

138 

13.17% 

46 

4.39% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1168 

922 

78.94% 

199 

17.04% 

45 

3.85% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1070 

858 

80.19% 

170 

15.89% 

42 

3.93% 

Precinct 17 

1455 

1032 

992 

814 

82.06% 

140 

14.11% 

37 

3.73% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1154 

878 

76.08% 

242 

20.97% 

33 

2.86% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1124 

906 

80.60% 

166 

14.77% 

51 

4.54% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1084 

878 

81.00% 

152 

14.02% 

53 

4.89% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1101 

903 

82.02% 

138 

12.53% 

60 

5.45% 

Total 

31387 

24104 

22925 

18591 

81.09% 

3368 

14.69% 

942 

4.11% 





TREASURER 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1 

0.09% 

Precinct 3 

3 

0.26% 

Precinct 4 

2 

0.19% 

Precinct 5 

0 

0.00% 

Precinct 6 

1 

0.10% 

Precinct 7 

0 

0.00% 

Precinct 8 

0 

0.00% 

Precinct 9 

4 

0.39% 

Precinct 10 

2 

0.17% 

Precinct 11 

3 

0.25% 

Precinct 12 

0 

0.00% 

Precinct 13 

2 

0.18% 

Precinct 14 

0 

0.00% 

Precinct 15 

2 

0.17% 

Precinct 16 

0 

0.00% 

Precinct 17 

1 

0.10% 

Precinct 18 

1 

0.09% 

Precinct 19 

1 

0.09% 

Precinct 20 

1 

0.09% 

Precinct 21 

0 

0.00% 

Total 

24 

0.10% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

AUDITOR 

SUZANNE M BUMP 

HELEN BRADY 

DANIEL FISHMAN 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

780 

602 

77.18% 

124 

15.90% 

26 

3.33% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1161 

875 

75.37% 

185 

15.93% 

62 

5.34% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1150 

917 

79.74% 

134 

11.65% 

46 

4.00% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1042 

798 

76.58% 

131 

12.57% 

71 

6.81% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1053 

800 

75.97% 

161 

15.29% 

44 

4.18% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1035 

807 

77.97% 

144 

13.91% 

39 

3.77% 

Precinct 7 

1428 

1029 

969 

748 

77.19% 

133 

13.73% 

48 

4.95% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1174 

887 

75.55% 

171 

14.57% 

66 

5.62% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1011 

740 

73.19% 

188 

18.60% 

44 

4.35% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1139 

870 

76.38% 

156 

13.70% 

57 

5.00% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1168 

829 

70.98% 

243 

20.80% 

49 

4.20% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1273 

961 

75.49% 

202 

15.87% 

75 

5.89% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1095 

712 

65.02% 

313 

28.58% 

49 

4.47% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1039 

798 

76.80% 

161 

15.50% 

43 

4.14% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1155 

842 

72.90% 

218 

18.87% 

62 

5.37% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1064 

782 

73.50% 

198 

18.61% 

52 

4.89% 

Precinct 17 

1455 

1032 

981 

755 

76.96% 

152 

15.49% 

40 

4.08% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1151 

790 

68.64% 

273 

23.72% 

67 

5.82% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1121 

852 

76.00% 

187 

16.68% 

48 

4.28% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1074 

777 

72.35% 

200 

18.62% 

55 

5.12% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1092 

821 

75.18% 

159 

14.56% 

62 

5.68% 

Total 

31387 

24104 

22727 

16963 

74.64% 

3833 

16.87% 

1105 

4.86% 
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EDWARD J 
STAMAS 

AUDITOR 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

28 

3.59% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

37 

3.19% 

2 

0.17% 

Precinct 3 

50 

4.35% 

3 

0.26% 

Precinct 4 

41 

3.93% 

1 

0.10% 

Precinct 5 

48 

4.56% 

0 

0.00% 

Precinct 6 

44 

4.25% 

1 

0.10% 

Precinct 7 

40 

4.13% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

50 

4.26% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

36 

3.56% 

3 

0.30% 

Precinct 10 

53 

4.65% 

3 

0.26% 

Precinct 11 

45 

3.85% 

2 

0.17% 

Precinct 12 

35 

2.75% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

20 

1.83% 

1 

0.09% 

Precinct 14 

37 

3.56% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

31 

2.68% 

2 

0.17% 

Precinct 16 

32 

3.01% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

33 

3.36% 

1 

0.10% 

Precinct 18 

20 

1.74% 

1 

0.09% 

Precinct 19 

34 

3.03% 

0 

0.00% 

Precinct 20 

42 

3.91% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

49 

4.49% 

1 

0.09% 

Total 

805 

3.54% 

21 

0.09% 


Date: 11/06/18 
Time:22:34:31 
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Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

REP in CONGRESS 

KATHERINE M CLARK 

IOHN HUGO 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

800 

685 

85.63% 

114 

14.25% 

i 

0.13% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1196 

1013 

84.70% 

182 

15.22% 

i 

0.08% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1187 

1055 

88.88% 

128 

10.78% 

4 

0.34% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1072 

936 

87.31% 

132 

12.31% 

4 

0.37% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1074 

911 

84.82% 

163 

15.18% 

0 

0.00% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1053 

908 

86.23% 

144 

13.68% 

1 

0.09% 

Precinct 7 

1428 

1029 

997 

860 

86.26% 

137 

13.74% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1219 

1057 

86.71% 

162 

13.29% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1043 

872 

83.60% 

168 

16.11% 

3 

0.29% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1179 

1029 

87.28% 

149 

12.64% 

1 

0.08% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1213 

966 

79.64% 

245 

20.20% 

2 

0.16% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1322 

1118 

84.57% 

204 

15.43% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1124 

805 

71.62% 

316 

28.11% 

3 

0.27% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1071 

908 

84.78% 

163 

15.22% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1196 

970 

81.10% 

224 

18.73% 

2 

0.17% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1092 

901 

82.51% 

189 

17.31% 

2 

0.18% 

Precinct 17 

1455 

1032 

999 

853 

85.39% 

145 

14.51% 

1 

0.10% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1197 

911 

76.11% 

284 

23.73% 

2 

0.17% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1151 

959 

83.32% 

191 

16.59% 

1 

0.09% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1095 

915 

83.56% 

180 

16.44% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1098 

946 

86.16% 

151 

13.75% 

1 

0.09% 

Total 

31387 

24104 

23378 

19578 

83.75% 

3771 

16.13% 

29 

0.12% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

COUNCILLOR 

Total Votes M.M. PETITTO 

DEVANEY 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

691 


674 

97.54% 

17 

2.46% 

Precinct 2 

1565 

1232 

974 


962 

98.77% 

12 

1.23% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1030 


1022 

99.22% 

8 

0.78% 

Precinct 4 

1455 

1096 

916 


895 

97.71% 

21 

2.29% 

Precinct 5 

1508 

1112 

907 


889 

98.02% 

18 

1.98% 

Precinct 6 

1462 

1082 

908 


900 

99.12% 

8 

0.88% 

Precinct 7 

1428 

1029 

832 


821 

98.68% 

11 

1.32% 

Precinct 8 

1584 

1253 

956 


933 

97.59% 

23 

2.41% 

Precinct 9 

1417 

1093 

875 


860 

98.29% 

15 

1.71% 

Precinct 10 

1562 

1215 

965 


946 

98.03% 

19 

1.97% 

Precinct 11 

1585 

1251 

956 


940 

98.33% 

16 

1.67% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1047 


1033 

98.66% 

14 

1.34% 

Precinct 13 

1509 

1163 

864 


844 

97.69% 

20 

2.31% 

Precinct 14 

1427 

1098 

844 


826 

97.87% 

18 

2.13% 

Precinct 15 

1602 

1219 

967 


952 

98.45% 

15 

1.55% 

Precinct 16 

1377 

1126 

882 


862 

97.73% 

20 

2.27% 

Precinct 17 

1455 

1032 

855 


844 

98.71% 

11 

1.29% 

Precinct 18 

1549 

1247 

920 


898 

97.61% 

22 

2.39% 

Precinct 19 

1519 

1192 

938 


923 

98.40% 

15 

1.60% 

Precinct 20 

1496 

1126 

902 


889 

98.56% 

13 

1.44% 

Precinct 21 

1459 

1141 

917 


906 

98.80% 

11 

1.20% 

Total 

31387 

24104 

19146 


18819 

98.29% 

327 

1.71% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

SEN in GENERAL COURT 

Total Votes CINDY F FRIEDMAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

698 

690 

98.85% 

8 

1.15% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1006 

999 

99.30% 

7 

0.70% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1067 

1063 

99.63% 

4 

0.37% 

Precinct 4 

1455 

1096 

931 

921 

98.93% 

10 

1.07% 

Precinct 5 

1508 

1112 

950 

934 

98.32% 

16 

1.68% 

Precinct 6 

1462 

1082 

928 

921 

99.25% 

7 

0.75% 

Precinct 7 

1428 

1029 

865 

861 

99.54% 

4 

0.46% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1039 

1032 

99.33% 

7 

0.67% 

Precinct 9 

1417 

1093 

888 

877 

98.76% 

11 

1.24% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1019 

1009 

99.02% 

10 

0.98% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1002 

987 

98.50% 

15 

1.50% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1135 

1128 

99.38% 

7 

0.62% 

Precinct 13 

1509 

1163 

899 

876 

97.44% 

23 

2.56% 

Precinct 14 

1427 

1098 

909 

904 

99.45% 

5 

0.55% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1006 

996 

99.01% 

10 

0.99% 

Precinct 16 

1377 

1126 

930 

919 

98.82% 

11 

1.18% 

Precinct 17 

1455 

1032 

882 

873 

98.98% 

9 

1.02% 

Precinct 18 

1549 

1247 

944 

925 

97.99% 

19 

2.01% 

Precinct 19 

1519 

1192 

971 

956 

98.46% 

15 

1.54% 

Precinct 20 

1496 

1126 

936 

925 

98.82% 

11 

1.18% 

Precinct 21 

1459 

1141 

962 

954 

99.17% 

8 

0.83% 

Total 

31387 

24104 

19967 

19750 

98.91% 

217 

1.09% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

REP in GEN CT 23rd Middle 

Total Votes SEAN GARBALLEY 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

726 

715 

98.48% 

ii 

1.52% 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

1573 

1213 

1095 

1089 

99.45% 

6 

0.55% 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

1508 

1112 

972 

960 

98.77% 

12 

1.23% 

Precinct 6 

1462 

1082 

955 

949 

99.37% 

6 

0.63% 

Precinct 7 

1428 

1029 

896 

890 

99.33% 

6 

0.67% 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

1417 

1093 

946 

934 

98.73% 

12 

1.27% 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

1585 

1251 

1061 

1044 

98.40% 

17 

1.60% 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

1509 

1163 

957 

940 

98.22% 

17 

1.78% 

Precinct 14 

1427 

1098 

938 

929 

99.04% 

9 

0.96% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1050 

1042 

99.24% 

8 

0.76% 

Precinct 16 

1377 

1126 

960 

949 

98.85% 

11 

1.15% 

Precinct 17 

1455 

1032 

891 

882 

98.99% 

9 

1.01% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1008 

995 

98.71% 

13 

1.29% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1023 

1015 

99.22% 

8 

0.78% 

Precinct 20 

1496 

1126 

970 

963 

99.28% 

7 

0.72% 

Precinct 21 

1459 

1141 

993 

986 

99.30% 

7 

0.70% 

Total 

23605 

17952 

15441 

15282 

98.97% 

159 

1.03% 
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Reg. Voters 

Times 

Counted 


REP in GEN CT 24th Middle 

Total Votes DAVID M ROGERS 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 









Precinct 2 

1565 


1232 

1005 

1000 

99.50% 

5 

0.50% 

Precinct 3 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

1455 


1096 

923 

912 

98.81% 

11 

1.19% 

Precinct 5 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

1584 


1253 

1009 

1002 

99.31% 

7 

0.69% 

Precinct 9 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

1562 


1215 

992 

985 

99.29% 

7 

0.71% 

Precinct 11 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

1616 


1356 

1109 

1102 

99.37% 

7 

0.63% 

Precinct 13 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

7782 


6152 

5038 

5001 

99.27% 

37 

0.73% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

DISTRICT ATTORNEY 

Total Votes MARIAN T RYAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

690 

680 

98.55% 

10 

1.45% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1010 

1000 

99.01% 

10 

0.99% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1045 

1042 

99.71% 

3 

0.29% 

Precinct 4 

1455 

1096 

920 

910 

98.91% 

10 

1.09% 

Precinct 5 

1508 

1112 

942 

928 

98.51% 

14 

1.49% 

Precinct 6 

1462 

1082 

927 

921 

99.35% 

6 

0.65% 

Precinct 7 

1428 

1029 

864 

857 

99.19% 

7 

0.81% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1001 

995 

99.40% 

6 

0.60% 

Precinct 9 

1417 

1093 

894 

881 

98.55% 

13 

1.45% 

Precinct 10 

1562 

1215 

997 

990 

99.30% 

7 

0.70% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1004 

992 

98.80% 

12 

1.20% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1100 

1094 

99.45% 

6 

0.55% 

Precinct 13 

1509 

1163 

900 

881 

97.89% 

19 

2.11% 

Precinct 14 

1427 

1098 

893 

882 

98.77% 

11 

1.23% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1000 

991 

99.10% 

9 

0.90% 

Precinct 16 

1377 

1126 

913 

903 

98.90% 

10 

1.10% 

Precinct 17 

1455 

1032 

870 

859 

98.74% 

11 

1.26% 

Precinct 18 

1549 

1247 

947 

932 

98.42% 

15 

1.58% 

Precinct 19 

1519 

1192 

968 

956 

98.76% 

12 

1.24% 

Precinct 20 

1496 

1126 

935 

922 

98.61% 

13 

1.39% 

Precinct 21 

1459 

1141 

951 

944 

99.26% 

7 

0.74% 

Total 

31387 

24104 

19771 

19560 

98.93% 

211 

1.07% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

CLERK of COURTS 

Total Votes MICHAEL A 

SULLIVAN 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

685 

677 

98.83% 

8 

1.17% 

Precinct 2 

1565 

1232 

997 

992 

99.50% 

5 

0.50% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1048 

1045 

99.71% 

3 

0.29% 

Precinct 4 

1455 

1096 

923 

912 

98.81% 

11 

1.19% 

Precinct 5 

1508 

1112 

930 

916 

98.49% 

14 

1.51% 

Precinct 6 

1462 

1082 

920 

913 

99.24% 

7 

0.76% 

Precinct 7 

1428 

1029 

862 

858 

99.54% 

4 

0.46% 

Precinct 8 

1584 

1253 

984 

980 

99.59% 

4 

0.41% 

Precinct 9 

1417 

1093 

892 

884 

99.10% 

8 

0.90% 

Precinct 10 

1562 

1215 

987 

981 

99.39% 

6 

0.61% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1003 

990 

98.70% 

13 

1.30% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1094 

1091 

99.73% 

3 

0.27% 

Precinct 13 

1509 

1163 

889 

874 

98.31% 

15 

1.69% 

Precinct 14 

1427 

1098 

889 

885 

99.55% 

4 

0.45% 

Precinct 15 

1602 

1219 

995 

990 

99.50% 

5 

0.50% 

Precinct 16 

1377 

1126 

907 

900 

99.23% 

7 

0.77% 

Precinct 17 

1455 

1032 

863 

852 

98.73% 

11 

1.27% 

Precinct 18 

1549 

1247 

946 

932 

98.52% 

14 

1.48% 

Precinct 19 

1519 

1192 

963 

955 

99.17% 

8 

0.83% 

Precinct 20 

1496 

1126 

923 

917 

99.35% 

6 

0.65% 

Precinct 21 

1459 

1141 

939 

932 

99.25% 

7 

0.75% 

Total 

31387 

24104 

19639 

19476 

99.17% 

163 

0.83% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

REGISTER of DEEDS 

Total Votes MARIA C 

CURTATONE 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

679 

669 

98.53% 

10 

1.47% 

Precinct 2 

1565 

1232 

974 

969 

99.49% 

5 

0.51% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1040 

1035 

99.52% 

5 

0.48% 

Precinct 4 

1455 

1096 

922 

908 

98.48% 

14 

1.52% 

Precinct 5 

1508 

1112 

931 

913 

98.07% 

18 

1.93% 

Precinct 6 

1462 

1082 

898 

890 

99.11% 

8 

0.89% 

Precinct 7 

1428 

1029 

845 

839 

99.29% 

6 

0.71% 

Precinct 8 

1584 

1253 

974 

967 

99.28% 

7 

0.72% 

Precinct 9 

1417 

1093 

884 

872 

98.64% 

12 

1.36% 

Precinct 10 

1562 

1215 

978 

970 

99.18% 

8 

0.82% 

Precinct 11 

1585 

1251 

978 

961 

98.26% 

17 

1.74% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1082 

1079 

99.72% 

3 

0.28% 

Precinct 13 

1509 

1163 

877 

860 

98.06% 

17 

1.94% 

Precinct 14 

1427 

1098 

886 

877 

98.98% 

9 

1.02% 

Precinct 15 

1602 

1219 

984 

971 

98.68% 

13 

1.32% 

Precinct 16 

1377 

1126 

901 

890 

98.78% 

11 

1.22% 

Precinct 17 

1455 

1032 

858 

845 

98.48% 

13 

1.52% 

Precinct 18 

1549 

1247 

930 

913 

98.17% 

17 

1.83% 

Precinct 19 

1519 

1192 

951 

939 

98.74% 

12 

1.26% 

Precinct 20 

1496 

1126 

911 

901 

98.90% 

10 

1.10% 

Precinct 21 

1459 

1141 

931 

924 

99.25% 

7 

0.75% 

Total 

31387 

24104 

19414 

19192 

98.86% 

222 

1.14% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 1 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

794 

285 

35.89% 

509 

64.11% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1185 

332 

28.02% 

853 

71.98% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1162 

437 

37.61% 

725 

62.39% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1046 

389 

37.19% 

657 

62.81% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1066 

356 

33.40% 

710 

66.60% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1034 

395 

38.20% 

639 

61.80% 

Precinct 7 

1428 

1029 

981 

382 

38.94% 

599 

61.06% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1204 

367 

30.48% 

837 

69.52% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1021 

347 

33.99% 

674 

66.01% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1175 

374 

31.83% 

801 

68.17% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1188 

321 

27.02% 

867 

72.98% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1322 

368 

27.84% 

954 

72.16% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1131 

296 

26.17% 

835 

73.83% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1051 

339 

32.25% 

712 

67.75% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1189 

357 

30.03% 

832 

69.97% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1091 

323 

29.61% 

768 

70.39% 

Precinct 17 

1455 

1032 

994 

347 

34.91% 

647 

65.09% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1214 

348 

28.67% 

866 

71.33% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1150 

302 

26.26% 

848 

73.74% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1064 

349 

32.80% 

715 

67.20% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1102 

310 

28.13% 

792 

71.87% 

Total 

31387 

24104 

23164 

7324 

31.62% 

15840 

68.38% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 2 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

779 

646 

82.93% 

133 

17.07% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1202 

980 

81.53% 

222 

18.47% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1181 

1025 

86.79% 

156 

13.21% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1060 

913 

86.13% 

147 

13.87% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1084 

893 

82.38% 

191 

17.62% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1055 

909 

86.16% 

146 

13.84% 

Precinct 7 

1428 

1029 

981 

825 

84.10% 

156 

15.90% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1219 

1038 

85.15% 

181 

14.85% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1030 

849 

82.43% 

181 

17.57% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1182 

1003 

84.86% 

179 

15.14% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1182 

938 

79.36% 

244 

20.64% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1330 

1111 

83.53% 

219 

16.47% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1121 

843 

75.20% 

278 

24.80% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1071 

883 

82.45% 

188 

17.55% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1188 

966 

81.31% 

222 

18.69% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1096 

884 

80.66% 

212 

19.34% 

Precinct 17 

1455 

1032 

1001 

819 

81.82% 

182 

18.18% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1214 

933 

76.85% 

281 

23.15% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1160 

918 

79.14% 

242 

20.86% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1078 

899 

83.40% 

179 

16.60% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1116 

932 

83.51% 

184 

16.49% 

Total 

31387 

24104 

23330 

19207 

82.33% 

4123 

17.67% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 3 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1239 

828 

791 

664 

83.94% 

127 

16.06% 

Precinct 2 

1565 

1232 

1213 

1014 

83.59% 

199 

16.41% 

Precinct 3 

1573 

1213 

1193 

1043 

87.43% 

150 

12.57% 

Precinct 4 

1455 

1096 

1074 

922 

85.85% 

152 

14.15% 

Precinct 5 

1508 

1112 

1097 

916 

83.50% 

181 

16.50% 

Precinct 6 

1462 

1082 

1061 

911 

85.86% 

150 

14.14% 

Precinct 7 

1428 

1029 

994 

841 

84.61% 

153 

15.39% 

Precinct 8 

1584 

1253 

1231 

1064 

86.43% 

167 

13.57% 

Precinct 9 

1417 

1093 

1037 

835 

80.52% 

202 

19.48% 

Precinct 10 

1562 

1215 

1189 

1031 

86.71% 

158 

13.29% 

Precinct 11 

1585 

1251 

1210 

963 

79.59% 

247 

20.41% 

Precinct 12 

1616 

1356 

1335 

1153 

86.37% 

182 

13.63% 

Precinct 13 

1509 

1163 

1138 

861 

75.66% 

277 

24.34% 

Precinct 14 

1427 

1098 

1084 

906 

83.58% 

178 

16.42% 

Precinct 15 

1602 

1219 

1198 

986 

82.30% 

212 

17.70% 

Precinct 16 

1377 

1126 

1105 

921 

83.35% 

184 

16.65% 

Precinct 17 

1455 

1032 

1008 

827 

82.04% 

181 

17.96% 

Precinct 18 

1549 

1247 

1222 

904 

73.98% 

318 

26.02% 

Precinct 19 

1519 

1192 

1175 

958 

81.53% 

217 

18.47% 

Precinct 20 

1496 

1126 

1090 

869 

79.72% 

221 

20.28% 

Precinct 21 

1459 

1141 

1117 

943 

84.42% 

174 

15.58% 

Total 

31387 

24104 

23562 

19532 

82.90% 

4030 

17.10% 




